Albrecht 


Hinweise zu den Helmsprechsets der Intercom-Anlage AE 500 


Albrecht hat die Anschlusstechnik der Intercom-Anlage AE 500 und der MHS- 
Helmsprechsets auf beiden Seiten so modifiziert, dass beide Systeme jetzt 
untereinander austauschbare Hör- und Sprech-Einbausets enthalten. 


Das bedeutet, dass jetzt auch Jethelm Helmsets aus der MHS Serie am AE 500 
anstelle der mitgelieferten Integralhelmsets angeschlossen werden können. 


So erkennen Sie, ob Ihr AE 500 bereits zu den modifizierten Serien gehört: 
Das Hörer und Mikrofon-Einbauset ist mit einem 6 poligen Kabelstecker (mit 
Stiften) versehen. 


Beim MHS Einbauset erkennen Sie die kompatiblen Sets daran, dass die Hörkapseln 
mit einer transparenten Plastikumhüllung geschützt sind. 


Altere Versionen von AE 500 (z.B. solche mit 4 poligem Steckverbinder oder mit 6 
poliger Kupplung (anstelle von Stiften) sind ebenso wie ältere Versionen des MHS 
Systems leider nicht untereinander kompatibel. 
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